Dr Aleksander 


Schiller de Schildenfeld 


b. naczelnik biura Dyr. Okręgowej Kolei Państw. w Gdańsku 


urodz. dnia 10 kwietnia 1902 r. we Lwowie, zmarł dnia 21 kwietnia 1941 r. 


NABOŻENSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w poniedziałek dnia 3 maja b. r. o godzinie 9- rano w kościele 
00. Kapucynów 


o czym zawiadamiają 


zona, syn i braterstwo. 


roonzesew.- CONCORDIA: 
JANA WOLNEGO 


Kraków, pl. Szczepański 2. — Tel. 103-31. 


